CZESLAW 


DOMANSKI 


„ BYŁY KOMBATANT, PRACOWNIK CPN 
i OSRODKA ELEKTRONICZNEGO GUS w KRAKOWIE 


UKOCHANY MĄŻ, OJCIEC, TEŚĆ i DZIADEK 


przeżywszy lat 70, opatrzony Św. Sakramentami 
zmarł nagle dnia 3 października 1994 r. 


NABOŻEŃSTWO Zalobne przy Zmarłym odprawione zostanie 
w poniedziałek dnia 10 października 1994 r. o godz. 11% 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 
odprowadzenie Zmarłego do grobowca rodzinnego 
na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają 
pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKA, ZIĘĆ, WNUK i RODZINA 


PROSIMY O NIESKŁADANIE KONDOLENCJI 
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